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وزارة الصحة‎ 


Ministry of Health 


٠‏ تفرحات والتهابات فقي جدار المعدة 
والمريء والاثناي عشّر 

٭ ارتکاء صمام المریء 

٠‏ ارتجاع الطعام والأحماض من المعدة 
عكسيًا إلى المريء 
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nistry of Health 


أضرار 
مشروبات الطاقة 


٠زيادة‏ معدل ضربات القلب 
٠‏ ارتفاع ضغط الدم 


٠.‏ مرض السكري النوع الثاني 
٠‏ إرتفاع الكولسترول 


هشاشة العظام 
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